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Ingediende sloopmelding. Industrieweg 3 Ameide 

Op 18 januari 2016 is een sloopmelding ontvangen voor het slopen van alle bedrijfsgebouwen en de 
traforuimte op het adres Industrieweg 3,4233 GA Ameide. Deze melding is geregistreerd onder nummer 
MLD-2016-0004. 

Tegen meldingen kunt u geen bezwaar indienen. 
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